THIS SCHEMATIC IS FURNISHED ONLY FOR TEST AND MAINTENANCE PURPOSES. THE 
CIRCUITS ARE PROFWETARY IN NATURE AND SHOULD BE TREATED ACCORDINGLY. 
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TRANSISTOR DEC6534C 
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REFERENCE DESIGNATION 


RES. 330 I/4W 5% CC 


RES. 5K #275P POT 


RES. I.2K IMW 5% CC 


RES. IK 1/4 W 5% CC 


RES. IOOK I/4W 5% CC 


RES. 15 K 1/4 W 5% CC 


OIOOE D662 


DIODE D664 


CAP. 39MFD lOV 10% S.TANT 


CAP. X)IMFD IQOV 20% DISC 


CAP. 33QMMF 100V 5% P.M. 


CAP. IQOMMF IQOV 5% 0-M. 


CAP. 2.2MFD 20V 10% 


CAP. 3.9MFD 10V I0%S.TANT 


CAP. I MFD 35V IO%S.TANT 


CAP. 6.8 MFD 35V 10% 
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DESCRIPTION 
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MODI 14 
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TRANSISTOR & DIODE CONVERSION CHART 
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CLOCK CONTROL G9I3 
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G9I3-0-I 


PRINTED CIRCUIT REV. 
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DEC FORM MO. 
DHC 102 
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